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CEPCO INC 


CLASSIC SERIES 
CEILING PANELS 



Standard Designs 


MICRO-PRISM 625™LENS 













Electra 

2201 24"x24" 
MH: IV 
MD:0* 


Primitive 
2202 24-x24- 
MH: IV 
2402 24*x48* 
MH: IV 
MD: 0* 


Ivanhoe 
2205 24-X24* 
MH: IV 
2405 24'x48* 
MH: IV 
MD: V 


Grecian 
Square 
2210 24-X24* 
MH: 1V 
2410 24*x48* 
MH: IV 
MD; V 


Roman Circle 
2211 24*x24* 
MH: 1V 
2411 : 24"x48* 
MH: IV 
MD: V 


Ripple 

2212 24-X24' 
MH: IV 
2412 24*x48" 
MH: IV 
MD: V 


Moorish 
Dome 
2216 24-X24* 
MH: IV 
MD: V 



Domino 

2217 24"x24* 
MH; IV 
2417 24*x4 & 1 
MH: IV 
MD; V 


Polyline 
2220 24*x24* 
MH: IV 
2420 24-X48* 
MH: IV 
MD: 0* 


Polysquare 
2221 24"x24* 
MH: IV 
2421 24*x48* 
MH: IV 
MD: V 


Apollo 

2224 24"x24* 
MH: IV 
2424 24-X48* 
MH: IV 
MD: IV 


Mayan 

2225 24*x24* 
MH: IV 
MD: V 


Astral 

2229 24"x24" 
MH: 3* 
2429 24*x48" 
MH: 3* 

MD: QT 


Symmetric 
Concave 
2230 24-X24* 
MH: 3* 

MD: 0* 



Symmetric 

Convex 

2233 24*x24' 
MH: Itt" 


2433 24 # x48" 
MH: IV 
3033 30*x30* 
MH: IV 
MD: 2* 


Southland 

2235 24"x24" 
MH: IV 
2435 24*x48' 
MH: IV 
MD- 0" 


Septallne 
2236 24"x24" 
MH: IV 
2436 24*x48* 
MH: IV 
MD: V 


Santa Cruz 
2239 24*x24* 
MH: IV 


2439 24*x48' 
MH: IV 
MD: IV 


Stellar 
2240 24*x24 m 
MH: IV 
MD: V 


Rorentlne 
2241 24*x24* 
MH: IV 
MD V 


Victorian 
2242 24*x24* 
MH: IV 
MD: V 































Contempo 
2245 24"x24" 
MH: 1V 
2445 24"x48" 
MH: 1%* 
MD: V 


Plaza 

2247 24*x24' 
MH: IV 
3047 3Crx3W 
MH: 1 V 
MD: V 


Fargo 
2249 24-x24- 
MH: IV 
MD: W 


Doric 

2250 24*x24- 
MH: IV 
MD: 0* 


Westchester 
2254 24*x24* 
MH: IV 
MD: IV 


Herman 

2255 24*x24* 
MH: 1V 
MD: 2V 


Regency 

2257 24*x24' 
MH: IV 
3057 30*x30* 
MH: IV 
MD: 3V 



Dohrman 
2259 24-X24* 
MH: IV 
MD: 0* 


Franciscan 
2261 24*x24* 
MHr IV 
3061 3CTX3CT 
MH: 1 Vi" 
MD: 3" 


Monollth 
2265 24 m x24 M 
MH: IV 
MD: 2* 


Dos Moines 

2267 24-X24* 
MH iv 
MD: 2T 


Dart 

2266 24-X24 1 ' 
MH: IV 
MD. W 


Serramonte 
2276 24*x24 # 
MH IV 
3076 30"x30" 
MH: IV 
MD: 2V 


Stroke 

2277 24-X24' 
MH: 3" 
3077 30"x30- 
MH: 6" 

MD: 0" 



Orange 
2279 24*x24* 
MH: IV 
MD: W 


Gemini 
2280 24*x24* 
MH: 1V 
2480 24*x48* 
MH IV 
MD: IV 


Mascor 
2282 24"x24- 
MH: 1 Vi- 
3082 30*x3O* 
MH: IV 
MD: IV 


San Anselmo 

2283 24"x24” 
MH: IV 
MD: 2- 


Camera 
(center) 
2284 24*x24' 
MH: IV 
MD: G" 


Camera 
(corner) 
2285 24*x24" 
MH: IV 
MD: $* 


Anza 

2288 24*x24 # 
MH: IV 
2486 24 # x48" 
MH: 2 V 
MD: V 
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